
低音をよリ豊かに 

滑り止めグリップでぴったりフィット 

小型の高性能スピーカーが、深みのある豊かな低音とクリアなサウンドを実現します。 
ケーブルリリーフ内蔵で引っ張りに強いケーブルと、ぴったりフィッ h する滑り止めグ 
リップが採用されています。超ソフ h なハイブリッドシリコンキャップで長時間でも快 
適に使巧できます。 

高音質をお楽しみください 

. ターボ バスのエアベントで、深みのある豊かな低音を再現 
-優れたノイズ遮断効果により、小さい音量で高音質を実現 

快適な装着感 

-人間工学に基づいた角度付きアコースティックデザインで自然に装着 
• ソフトなシリコンキャップで快適な装着感 

いつでもどこにでも携帯 
-絡まり防止スライダー 
• 屋外での使用に理想的な 1.2m ケーブル 
-耐久性の高い Flexi-Grip で柔軟かつ強固な接続を実現 





が PHILIPS 

asimpieswitch.com scnsG aHcl Simplicity 



















インイヤー へッ ドフォン 


SHE 8000/98 


特長 


深みのある豊かな低音 



ターボバスの エアベン トによる空気の流れで、 
深みのある豊かな低音を忠実に再現することが 
できます。 

小さい音量で最高の音を 

もう騒音の多い場所で音量を上げる必要はあり 
ません。角度付きアコースティックパイプと、 
ぴったりフィットするイヤーピースにより、外 
部雑音が大幅に低減されるため、小さい音量で 
優れた音質を楽しむことができ、また電池も長 
持ちします。 

1.2 m ケーブル 

オーディオ機器をどこでも好きな場所に置ける 
理想的なケーブル長になっています。 

ちにフィットするデザイン 

人間の耳の構造に基づいた角度付き アコース 
ティックモデルの、15度のわずかな傾斜の優 
れたデザインは、自然な装着感と最高の快適さ 
を実現します。 

3サイズの柔らかいシリコンキャップ 


fit 


となく快適に密着し、不要なノイズを遮断しま 
す。 


絡まり防止スライダー 



ヘッドフォンを収納する際には、を意しない 
と、ケーブルが絡まってしまうことがありま 
す。このため、すぐに使用できるようにヘッド 
フォンを収納するのは、厄介な作業です。この 
絡まり防止スライダーをイヤーピースのほうに 
スライドさせれば、2つのイヤーピースケーブ 
ルをきれいにまとめておくことができるため、 
ケーブルの絡まりを最小限に抑えることができ 
ます。 


Flexi - Gnp デザイン 




へッドフォンの本体が覆われている柔らかい 
Flexi - Grip 素材は、ヘッドフォンのパフォーマ 
ンスと耐义性を高めます。これにより、ケーブ 
ル接続を保護し、ユーザーがヘッドフォンを装 
着するとき、または取り外すときに、指先で頻 
繁にへッドフォンの本体を繰り返し曲げること 
で生じる損傷を防ぎます。 


このフイリップスイヤフオンでは、3サイズの 
ソフトなシリコンキャップが、耳を圧迫するこ 
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仕様 


パッケージ寸法 

• EAN: 69 23410 708141 

. パッケージ内製品数：1 

• 姻包サイズ (VV X H X D): 9.6 X 17.4x3.2 cm 

• 総重量： 0.0554 kg 

• 本体重量： 0.0100 kg 

• 風袋重量： 0.0454 kg 

. パッケージ種類：ブリスターパック 

外箱 

• EAN: 871258158854 0 

-販売用パッケージ数： 24 
• 総重量：1.758 kg 

• Outer carton (L x W x H): 41.8 x 20.5 x 17.9 cm 
• 本体重量： 0.2400 kg 

• 風袋重量：1.5180 kg 

内箱 

• EAN: 871258158855 7 

-販売用パッケージ数： 6 
• 総重量： 0.39 kg 

• Inner carton (L x W x H):19.8 x 10.2 x 16.5 cm 
• 本体重量： 0.060 0 kg 

• 風袋重量： 0.330 0 kg 
































